الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي 
اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية 


الهيئة العامة للمياه 





لاحافظوا على المي 
حتى تبقى بلادنا / 


0 جنة خصراء 
1ك 









الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي 
الجن الشعية العامة للزراعة واكروة الكيرالية ولي 
الهيئة العامة للمياه 


الادارة العامة للتخطيط والمتابعة والاحصاء 
قسم ]لاتتلام ولأتوعية الملانة 


نصائح عامة حول 
ترشيد استهلاك المياه 





إعداد / سليما البلوني ‏ سليمك عبود 


سومات 
محمد بالحاج 
سالم العدل 
تجهيز في 
محمد بالحاج 


| سس أ سي 


البح اقظة حل الحراد راجو عل 15 3د 

من أفراد المجتمع » وهى ليست ملزمة لفرد 
دون آخر أو فئة دون ن أخرى » لأن اسراف 
أحدنا يي لغ ضرره الآخرين جميعا » 
وبالتالي فإن المحافظة على المياه وعدم 
الاسراف فيها مسئولية جماعية » وتوعية 
المواطنين وارشادهم بالسبل المثلي 
لاستعمال المياه مسئولية جماعية » والنهي 
عن الممارسات الخاطئة فى استعمال المياه 
والعبث بها أيضا مسئولية جماعية. 





ديننا الاسلامى الحنيف ينهانا عن الاسراف فى كل شسىء بما فى ذلك الماء 
ويظهر ذلك واضحا جلي فى قوله تعالى : (( كلوا واشربوا ولا تسرفواء إنه لا 


يحب المسرفين )) . هل بيننا من يحب أن لايحبه الله ؟ وكذلك الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم يأمرنا بعدم الاسراف فى استعمال المياهفى أكثر من 
حديث شريف حتى لو كان المرء على ضفافمنهر مياه جارية فما بالك أخى 
والمياهتكاد لاتكفينا .. !| 
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البحار والمحيطات هياه سطحية وجدفية 19 دياه عتحددة (حليد) 





تغطي المياه 97075 من الكرة الارضية منها: 
© 9,97 في البحار والمحيطات. 
© 9,2 مياه متجمدة. 


© 901 مياه سطحية وجوفية. 









اذا أضاع الجسم 
2 من الماء 
يشعر الانسان بالعطش. 


واذا أضاع الجسم 
5/8 من الماع 





خريطة توهدط خطوط توزية معدلات هطول الأمطار 
والأحواض اطائية الرئيسية. 


شرع اليتاجاى النيباغوررية مهدج اصن المتوسطفي أجزاء محدودة من الشريط 

الساحلي الى مناخ شبه صحراوى الى جاف بباقي المناطق . يتراوح معدل سقوط الأمطار 
مابين 0 الى 600 سم / السنة على المناطق الساحلية »يقل هذا المعدل كلما اتجهنا 
جنوبا حتى ينعدم في أقصى الجنوب ؛ حيث لا يتجاوز معدل سقوط الأمطار 100 مم 
سنوي على 9096 من مساحة الجماهيرية الاجمالية »كما أن نسبة 9060 من مساحة 
الجماهيرية تستقبل سنويا معدلات أمطار لا تتجاوز 10 مم فقط. وقدر اجمالي كمية 
الأمطار التى تهطل على الجماهيرية ما بين 30 الى 63 مليار متر مكعب سنويا بمعدل 
3مليار متر مكعب سنويا. 


ل 


وتفتقر الجماهيرية الى مصادر المياه السطحية دائمة الجريان ما عدا ببعض 
الأودية الموسمية التى تتخلل السفوح الشمالية والجنوبية للجبل الغربي والجبل 
الأخضر »؛ حيث تشهد هذه الأودية جرياناً سطحيا من حين الى آخر أثناء فصل 
الشتاء » وقد قدرت كميات الجريان العلمتحي للمراد هذه الأزدرة وال يميعن 
حجزها والاستفادة منها بأنهالا تتجاوز 200 مليون متر مكعب سنويا. 


تعتبر المياه الجوفية المورد الرئيسي اذ تساهم بأكثر من 9095 من اجمالي 
الاستهلاك وهى المصدر الوحيد المتاح للاستغلال للأغراض المختلفة في 
أغلب المناطق » وتتواجد المياه الجوفية ضمن التكوينات الجيولوجية المتفاوته 
من حيث السمك والتركيب الصخرى والعمق وتتدرج من العصر الرباعي الى 
الكمبرى ء هذا وقسمت ليبيا الى ستة أحواض مائية رئيسية تتكون هذه 
الأحواض من عدد من الخزانات الجوفية الضحلة والعميقة تختلف خواصها 
الفيزيائية والكيميائية والهيدروليكية من مكان الى آخر. 

وتقسم هذه الخزانات الى خزانات جوفية مياهها متجددة » وهي خزانات 
العصر الرباعي والثالث والطباشيري العلوي والثلاثي في الأحواض المائية 
الواقعة في الشمال حيث تظهر هذه الخزانات على السطح أو قريبة منه » 
وتتلقى تغذية مباشرة من مياه الأمطار والسيول , وخزانات جوفية مياهها غير 
متجددة وتتكون من صخور العصر الثالث والطباشيري الس فلي والثلاثى 
وصخور حقب الحياة القديمة » وتتواجد بالأحواض الرسوبية الكبرىذات 
الامتداد الكبير المنتشرة بصورة عامة فى المناطق الصحراوية الواقعة في 
الوسط والجنوب » وهذه المناطق عادة تفتقر الى مياه الأمطار كمصدر للتغذية 
المباشرة » وتمتل هذه الخزانات احتياطيا ضخماأ من المياه الغير متجددة التى 
تجمعت خلال العصور المطيرة منذ الاف السنين » وتعرف هذه المياهبمياه 
احفورية » ويتم تفريغها ببطء عن طريق العيون والآبار والاسباخ 
والمنخفضات الطبيعية. 


لخخ حت االتش شك 


ام أعبل نا الشتك فا 2 :5 


و 
ودصبوا يا تلم لرمة الوطن ٠.‏ 
ومن أجل رزعة وطننا وريه » ود سيته . 


من أجل خمز ١‏ الجبل والرٌ سبال الى سثليه . 


من ,أل ,201 نسافية .. . 0 


حاهظواعاى الما > 





تعتبر مصادرنا المائية الدعامة الأساسية للتطور والتنمية. 
وبالنظر الي الطبيعة المناخية التى تسود بلادنا المتمثلة في 
قلة مياه الأمطار وندرتها في بعض المناطق »ومع الزيادة 
المستمرة 5 في الطلب على المياه الذى يتم تغطيته من مياه 
الخزانات الجوفية . واذا نظرنا الى نمط استهلاكنا للمياه وما 
ترتب عليه من هبوط حاد في مناسيب المياه في بسعض 
المناطق وتدهور نوعيته في مناطق أخرى . ستتضح 
الصورة للوضع المانئي الذى نعيشه والذى ستعيشه أجيالنا 
القادمة في المستقبل. 

واذا أدركنا أهمية المياه وارتباطها بحياة الإنسان ورفاهيته 
فقد أصبح واجبأً علينا أن نكثف الجهود للمحافظة على 
مواردنا المانية وحمايتها وترشيد استهلاكها وعدم الاسراف 
في استخدامها. 





اذا الافتصاد 


في استهلاك.. |الي9؟ 


2 
ال جم محا 


5 
دلت 


١ 


تح يدر 






كيت 1 استنز اف المياه سيؤدي الى زحف مياه البحر 
المالحة نحو اليابسة. 

ي- لأن تكاليف استخراج المياه في ازدياد » كما أن 
الالتجاء الى تحلية مياه البحر باهظ التكلفة. 


رو لأن مواردنا المانية محدودة وحاجتنا للمياه 
في ازدياد. 
كه- لأن الماء العذبت نادر وثمين. 





”- لأن هناك ضياعا وتبذيرا يترتب عنه ارتفاع تكلفة 
- لأن استنزاف الماء يؤدي الى خلل بيئي ضار 
بالمياه العذبة. 
لأن وججود اطاء يعن وجود الحداة , 
والحرص على اماك يعني الحرص على 
استمرار الحياة. 





كيف ينم الاقتصاد 
فى استهلاك الماء ؟ 


9 








لا تتأخر في اصلاح أعطال شبكة أنابيب 
المياه في منزلك. 








استخدام انائين لغسل وتنظيف . 


الأواني أو الخضخراوات 
والفواكه أفضل من استخدام 
حنفية المياه المفتوحة. 















استخدم اناء وممسحة ومكنسة لتنظيف ارضية المنزل 
1 من استخدام خرطوم المياه. 











اهتمامك بحديقة منزلك دليل ذوقك » لكن ليس بالري الغزير 
لأن جمال حديقة المنزل لا يبرز بكثرة ريها » لكن باختيار 
نوعية النبات وطريقة تنسيقه. 


فحاول دائماً أن تختار 








لا تترك حنفية المياه 
مفتوحة عند قيامك 
: تنظية | نائلك 
بالفرشاة أو حلاقة 


١ 





اذا الترسيد 
استهلاك المياهي . 


فى ا لمزيعة 






لي 5 6 
الا - الموضعي ) 


كفيل برفع كفاءة ة الري الحقلي والحفاظ على مياه 
كثيرة ة يمكن أن تضيع لو استعملنا نظم الري 
السطحية ؛ خاصة أن أغلب كوربيه بدلاتحا داك 
نفاذية عالية وأن المياه المتاحة محدودة الكمية. 








- الري بالتنقيط أفضل من الري بالرش 
خاصة للأشجار الصغيرة. 

حاول أن تقلل مدة الري. 

- اجتنب الري في أوقات النهار (من 
الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساء ) 
لأن حرارة الشمس تعمل على تبخر 
كميات كبيرة من المياه. 





مياه الري الزائدة ضارة بالمزروعات 
لأنها تعمل على اختناق الننبات 
وتغسل التربة من العناصر الغذائية 





5-5 ظلية | 7 | من إل 3 ائش 
والنباتات الغريبة يقلل من 
حاجة النباتات المرغوبة للمياه. 


2 






كثرة الري خاصة في فصل الصيف تؤدى 
الى ارتفاع نسبة الرطوبة حول النيات»؛ 
وأعلم أن بعض النباتات تصاب بالتعفن 
من جراء ارتفاع الحرارة ونسبة الرطوبة 
وبالتالي خسارة المحصول والمياه. 





- الاهتمام بالعمليات الزراعية المختلفة والقيام بها بالوجه 
المطلوب يضمن لك الانتاج الوفير بأقل ما يمكن من المياه. 

- الاهتمام بصيانة شبكات الري والقيام باصلاح وتغيير 
التالف منها يضمن الحصول على انتاج وفير دون اهدار للمياه. 

- تأكد من تشابه وسلامة عمل الرشاشات اذا كنت تستعمل 
نظام الري بالرش والمنقطات اذا كنت تستعمل نظام الري 

بالتنقيط ؛ واعلم أن الرشاشات أو المنقطات بمثابة القلب في 
شبكة الري اللذان نضمن بهما توزيعا عادلا للمياه وبالتالي 
الانتاج الأوفر. 1 

- الوأصلات هي نقطة الضعف فى شبكة الري » فتأكد دائما 
من استقامتها مع خط الري ونظفها باستمرار من الشوائب 
والأتربه التى قد تكون علقت بها وغيّر الحلقة المطاطية إذا 
لزم الأمر ؛ وبهذا نضمن المحافظة على مياه كثيرة من الضياع. 





- استخدام الرشاش في الاستحمام بدلا من ) البانيو ) 
يوفر ما بين 115 ألى 80 1اللتزافي كل:«مرة. 
-استخدام الخسالانتة كاطلة الحمولة بذلا سخ لتقطراديا 


بقطعة ملابس واحدة يوفر حوالي 130 لتر 
في كل مرة. ١‏ 
- اصسلاح الحنفية يوفر الآأتي : 
قرب قطرة- قطرة يوش 100 أتراقي لليوم. 
© سيلان ضعيف يوفر 400 لتر في اليوم. 
© سيلان عادي يوفر 1500 لتر في اليوم. 


- اصلاح التسرب في دفاقة الماء بصندوق الطرد 
يوفو مايين 400 الى 1500 لكر في اجرج 





- استخدام ابريق للوضوء بدلا من الحنفية المفتوحة 
يوفر كذلك ما بين 15 الى 20 لترأ في كل مرة؟ 
- استخدام اناء للحلاقة بدلا من الحنفية المفتوحة يوفر 
كذلك ما بين 15 الى 20 لترأ فى كل مرة. 
- غسيل السيارة باستخدام اناء وفوطة بدلا من خرطوم 
المياه المتدفق باستمرار يوفر ما بين 300 الى 500 
مييق الألمشصصق السمسحل اس سق 15 


وأخيراً بامكان كل أسرة أن توفر مابين 10000 الى 
0 لتر في الشهر من المياه اذا اتبعت بعض 
النصائح الواردة في هذا الكتيب مع ملاحظة ان هذا 
الرقم لايتضمن المشاكل الطارئة التى تحدث نتيجة 
الأعطال والتسربات وعدم صيانة الأنابيب والحنفية. 








اع وات سيت 
, م يع عو ع 






شجر 5 الزيتون والعنب للتان 





عدد مرات الوضوء 5 مرات. 


كمية الماء في كل مرة 1 لتر. 
معدل احتياج شجرة العنب للماء يوميا 5 لترات 
تزيد قليلً في فترة الصيف وتقل في الشتاء. 

لو كل فرد في البيت يتبع نفس الأسلوب 

لما احتاجت الشجرة لمياه ري اضافية أبداً. 










اح" قد على المياه فى الأماكن العامة كالمساجد 
و ددن ل ات وغيرها » هو ضما 
انها ن وصول المياه 
ح- لأن المياه العادمة بالمجاري العمومية يمكن اعادة 
استعمالها بعد تنقيتها ومعالجتها فأحرص على عدم 
القاء نوت المحركات والمخلفات الكيماوية 
بالمجاري العمومية. 000 
ح- ابلاغك للجهات المختصة عند ملاحظتك لأى 
تسرب للمياه في الشبكة العامة د 
وتوف | ليل وعيك 
ت- اذا لاحظت تغيراً في نوعية مياه البئ ناه : 
انهيشة العامة 55 جع اوهو 
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ان القوانين والقرارأن المتعلقة 

بالمياه جاءت بناء على دراسات 
علمية دقيقة 2 واحترامك لها 
دليل وعيك وتحضرك وغيرتك 


على وطنك ٠وهى‏ صون , 
لحياتك وحياة الأجيال القادمه 








عناويه 
الهينة العامة للمياه 

المقر الرئيسي / الغيران - جنزور 

هاتف / 4871530 - 4872530 


فاكس / 4872323 - 4872114 
ص . ب / 5332 طرابلس 


609 .قلإط اق /لات ./لالثاينا 
019 .لاط ١/1و‏ )011/3 :3ع 





